hp StorageWorks tape array 5300 

default rail fittings 

The HP Tape Array 5300 is now shipped ready to install in HP 7000/9000/1 0000 
series racks and compatible, third-party Rittal racks (racks with a square hole profile). 
The default rail fittings on the tape array are as shown below and not as shown in Steps 
4a/b and 5a/b of the Getting Started Guide. 



1 . HP 7000/9000/ lOOOOseries racks and Rittal 
racks (Default) 




1 . HP rack system/e type racks 




HP Tape Array 5300 - omowienie 



Wstep 



Dalsze szczegoty, patrz: 
strona 3 



Krok 1 : Ustawianie dfugosci szyn podtrzymujqcych 



strona 5 



Krok 2a: Instalowanie nakretek zakfadkowych M5 (stojaki z okrqgfymi 
otworami) 



strona 7 



2b: Instalowanie nakretek zakfadkowych M6 (stojaki z kwadratowymi 
otworami) 



strona 9 



Krok 3a: Montaz szyn podtrzymujqcych (stojaki z okrqgfymi otworami) 
3b: Montaz szyn podtrzymujqcych (stojaki z kwadratowymi otworami) 



strona 1 1 
strona 13 



Krok 4a: Montaz obudowy macierzy tasmowej (okrqgfe otwory) 



strona 15 



4b: Montaz obudowy macierzy tasmowej (kwadratowe otwory) 



strona 17 



Krok 5a: Montaz przedniej ramki (okrqgfe otwory) 



strona 19 



5b: Montaz przedniej ramki (kwadratowe otwory) 



strona 21 



Krok 6: Instalacja napedow tasmowych 

Krok 7: Podfqczanie zasilania, SCSI i terminatorow 



strona 23 
strona 25 



Krok 8: Ustawianie SCSI ID 



strona 27 



Macierz HP Tape Array 5300 

Uwagi na temat (qczenia w taricuch 

Wymiana napedu tasmowego, wentylatora lub zasilacza 

Instalacja zestawu wysokiej dostepnosci 

Rozwiqzywanie problemow 

Dane techniczne 



strona 29 
strona 31 
strona 33 
strona 35 
strona 36 
strona 39 



Copyright © 2001-2003 by Hewlett-Packard Limited. 
Luty 2003 



Informacje zawarte w tym dokumencie mogq ulec zmianie bez powiadomienia. 

Ten dokument zawiera informacje chronione prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzezone. 
Powielanie, adaptacje i tlumaczenie niniejszej instrukcji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody 
firmy Hewlett-Packard Limited jest zabronione. 

Firma Hewlett-Packard Company nie moze bye pociqgana do odpowiedzialnosci za jakiekolwiek 
bledy w podreczniku ani za szkody, losowe i wtorne, zwiqzane z dostarczeniem, uzytkowaniem 
i korzystaniem z tego przewodnika, oraz w oparciu o zasady gwarancji, kontraktu czy tez o innq 
podstawe prawnq. 



Szczegotowe informacje o produkcie 

W ponizszej tabeli nalezy zanotowac szczegolowe informacje o posiadanym HP Tape Array 5300, 
aby byfy fatwo dostepne, gdy bedq potrzebne 



Numer seryjny: 




Data zakupu/instalacji: 




SCSI ID: 


Wn^ka 1 






Wn^ka 2 






Wn<=ka 3 






Wn^ka 4 
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Wst^p 



Macierz HP Tape Array 5300 zostala zaprojektowana jako niedrogie rozwiqzanie do tworzenia 
kopii zapasowych, ktore Iqczy wysokq wydajnosc z niezawodnosciq tworzonych kopii w jednej 
niewielkiej, modulowej i latwo serwisowalnej obudowie. 

HP Tape Array 5300 obsluguje do czterech polowkowych, lub dwoch pelnorozmiarowych napedow 
tasmowych oraz do czterech niezaleznych szyn SCSI. Pojemnosc jednej wneki na napedy zalezy od 
typu zainstalowanego w niej napedu tasmowego. Wiecej szczegolow mozna znalezc w 
dokumentacji dolqczonej do napedow. 



Cechy 



Macierz HP Tape Array 5300 to: 

• Magazyn na dane o wysokiej pojemnosci: HP Tape Array 5300 obsluguje do czterech 
polowkowych napedow tasmowych w obudowie o rozmiarze 3U. 

• Optymalizacja do instalacji w stojaku: macierz HP Tape Array 5300 zaprojektowano do instalacji 
w stojakach HP i innych 19-calowych konstrukcjach. W przewodniku opisano sposob instalacji 
macierzy tasmowej w stojakach typu HP rack system/e (stojaki z okrqglymi otworami) oraz serii 
HP 7000/9000/1 0000 i zgodnych stojakow Rittal innych producentow (stojaki z kwadratowymi 
otworami). 

• tatwa serwisowalnosc: napedy mozna wymieniac w trakcie ich pracy (offline hot-swap 1 ) co umozliwia 
fatwe serwisowanie w stojaku bez koniecznosci wylqczania cafego zestawu. 

• Wsparcie: HP Tape Array 5300 obsfuguje pelnowymiarowe i pofowkowe napedy tasmowe, 
obejmujqce szeroki zakres technologii i pojemnosci. 

Mozliwosci rozbudowy o zestaw wysokiej dostepnosci i karte zarzqdzajqcq 

Macierz HP Tape Array 5300 jest wyposazona w pojedynczy wentylator i zasilacz. Dostepny jest jednak 
dodatkowy, opcjonalny zestaw rozbudowy, ktory skfada sie z dodatkowego wentylatora i zasilacza, 
zapewniajqcych wysokq dostepnosc oraz funkcje hot-swap. Jezeli jeden z modufow ulegnie uszkodzeniu, 
drugi zapewni prawidfowq prace urzqdzenia. 

Wymagane narzedzia 

Przy instalacji niezbedne bedq nastepujqce narzedzia: 

• Duze lub srednie srubokrety Philips, w zaleznosci od typu stojaka. 

• Klucze T15 i T25 Torx® (dostarczone). 

• Szablon (dostarczony) do oznaczenia pofozenia klamry bqdz nakretki na kolumnach stojaka. 

Przewody i terminatory SCSI 

Niezbedne jest takze zamowienie odpowiednich przewodow i terminiatorow SCSI pasujqcych do 
napedow tasmowych i komputerow (patrz: strona 25). Lista dostepnych przewodow i terminatorow 
jest dostepna na stronie wsparcia pod adresem: http://www.hp.com/support/tapearray. Wszystkie 
przewody i terminatory nalezy zgromadzic przed rozpoczeciem instalacji. 

1 . "Offline hotswap" oznacza mozliwosc podfqczania i odfqczania napedow przy podlqczonym zasilaniu 
z zastrzezeniem, ze w tym momencie nie sq przesylane zadne dane na tej samej szynie SCSI. 
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Krok 1 : Ustawianie dtugosci szyn podtrzymujqcych 

Dlugosc bocznych szyn podtrzymujqcych wymaga regulacji dla roznych rodzajow stojakow. Dla 
ulatwienia instalacji wysuwana czesc szyny ma wygrawerowane dwie linie oznaczone "A" i "B", 
ktore zazwyczaj ustawia sie zgodnie z opisem w tabeli 



Linia 


Pasuje do 


A 


Stojaki serii HP 7000/9000/10000 i zgodne stojaki Rittal innych producentow 
(stojaki z kwadratowymi otworami o glebokosci 29 cali) 


B 


Stojaki typu HP rack system/e 

(stojaki z okrqglymi otworami o glebokosci 28 cali) 



Jednakze dlugosc szyn podtrzymujqcych powinna bye zawsze sprawdzona zgodnie z opisem 
ponizej, moze tez bye potrzebna regulacja w celu wyrownania bledow produkeji stojaka. 

1 Otworz przednie i tylne drzwi stojaka. W wiekszosci przypadkow odpowiedni dostep do instalacji 
macierzy HP Tape Array 5300 mozna zyskac z przodu i tylu stojaka bez zdejmowania paneli 
bocznych. Nie potrzeba odlqczac zasilania od innych urzqdzeh juz zainstalowanych w stojaku, 
nalezy jednak uwazac by nie uszkodzic lub nie naruszyc innych polqczeh. 



Ostrzezenie Moze istniec koniecznosc instalacji macierzy HP Tape Array 5300 w stojaku, w ktorym znajdujq sie 
inne urzqdzenia, ktore mogq bye wlqczone. W takim wypadku nalezy zachowac ostroznosc przy 
pracy przy innych elementach w stojaku. 

2 Zamontuj boczne szyny podtrzymujqce zgodnie z Rysunkiem 1 . Dopasuj dlugosc do linii A lub linii 
B zgodnie z opisem w tabeli powyzej. Dokrec palcami dwie sruby zabezpieczajqee. 

3 Ostroznie podtrzymaj szyne z wysuwanq czesciq w kierunku tylu stojaka. tatwiej to wykonac w dwie 
osoby. Wysuwana czesc jestoznaczona literq "R" w przypadku szyny montowanej po prawej stronie 
stojaka, patrzqc z przodu stojaka, oraz literq "L", w przypadku szyny lewej. 

4 Porownaj dlugosc szyny z odleglosciq pomiedzy przednimi a tylnymi kolumnami stojaka. 

5 Sprawdz, czy dlugosc szyny pozwala kolnierzowi na przodzie szyny wyjsc przed przedniq kolumne, 
a kolnierzowi na drugim kohcu wyjsc za tylnq kolumne, jak na Rysunku 1 . 

Jezeli regulacja nie jest konieczna, uzyj klucza T15 Torx® do dokrecenia dwoch srub. Przejdz do 
instalacji HP Tape Array 5300 wedlug opisu na stronie 7 (stojaki z okrqglymi otworami) lub stronie 9 
(stojaki z kwadratowymi otworami). 

6 Jezeli konieczna jest regulacja, poluzuj dwie sruby przytrzymujqcych plytke montazowq szyny. 

7 Ustaw wysuwany element szyny do maksymalnej mozliwej dlugosci ograniczonej otworami. 

8 Przyloz szyne do kolumn stojaka i ustaw odpowiedniq dlugosc. Przy zdejmowaniu szyny ze stojaka 
uwazaj aby nie zmienic zmierzonej dlugosci. 

9 Korzystajqc z klucza Torx® dokrec dwie sruby. 
10 Powtorz kroki od 3 do 8 dla pozostalych szyn. 



Krok 2a: Instalowanie nakretek zaktadkowych M5 (stojaki 
z okrqglymi otworami) 



Uwaga Macierz HP Tape Array 5300 moze bye zainstalowana w stojakach HP series/e, ktore 
posiadajq okrqgle wyciecia na pionowych kolumnach montazowych. Okrqgle wyciecia 
umozliwiajq instalowanie nakretek zakladkowych M5. 

1 Znajdz szablon instalacyjny dostarczony z HP Tape Array 5300. 

2 Przyloz szablon do kazdej kolumny tak, aby znaki '#' na szablonie zrownaly sie z numerami 
jednostek EIA 1 na kolumnach. Ustaw szablon w miejscu, w ktorym ma bye zainstalowana macierz 
HP Tape Array 5300. 



Uwaga Okrqgle otwory na przednich kolumnach stojaka nie sq rozstawione rownomiernie. 

3 Umiesc pierwszych osiem nakretek zakladkowych tak, jak na Rysunku 2a w miejscach oznaczonych 
na szablonie czarnymi strzalkami i napisami "FRONT ONLY" lub "FRONT & BACK" (po cztery 
nakretki na kazdej stronie). Wykonuje sie to poprzez wsuniecie nakretki przy otworze w kolumnie, 
az do momentu zatrzasniecia sie. 

4 Zanotuj, ktore jednostki EIA zostaly uzyte na przednich kolumnach. 

5 Powtorz kroki 2 i 3 dla tylnych kolumn korzystajqc z dwoch oznaczeh znajdujqcych sie na dole 
szablonu, ktore sq oznaczone "FRONT & BACK" (dwie nakretki na kazdej stronie). 



1 . Odleglosc w pionie w stojakach mierzy sie wg standardowych jednostek EIA. (1 jednostka EIA = 1 ,75 cala 
lub 44,5 millimetra.) Wysokosc urzqdzeh rowniez mierzy sie w tych jednostkach. Konfiguracja urzqdzeh jest 
Iqtwiejsza w przypadku liczenia jednostek od dolu stojaka. Wiele stojakow posiada oznaczenia EIA na 
kolumnach. 
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Krok 2b: Instalowanie nakretek klatkowych M6 (stojaki 
z kwadratowymi otworami) 



Uwaga Macierz HP Tape Array 5300 moze bye instalowana w stojakach HP 7000/9000/ 

10000 lub w zgodnych stojakach Rittal producentow innych niz HP, takich jak IBM, ktore 
posiadajq kwadratowe wyciecia na pionowych kolumnach montazowych. Kwadratowe 
wyciecia umozliwiajq instalacje nakretek klatkowych M6. 

1 Znajdz szablon instalacyjny dostarczony z HP Tape Array 5300. 

2 Przyloz szablon do kazdej kolumny tak, aby znaki '#' na szablonie zrownaly sie z numerami 
jednostek EIA 1 na kolumnach. Jezeli na stojaku nie ma oznaczeh EIA, uwaznie odlicz otwory na 
kulumnach stojaka od jego podstawy i przystaw szablon do wybranych otworow. Ustaw szablon 
w miejscu, w ktorym ma bye zainstalowana macierz HP Tape Array 5300. 



Uwaga Kwadratowe otwory na przednich kolumnach stojaka nie sq rozstawione rownomiernie. 

3 Umiesc pierwszych osiem nakretek klatkowych tak, jak na Rysunku 2b w miejscach oznaczonych 
czarnymi strzalkami i napisami "FRONT ONLY" lub "FRONT & BACK" (po cztery nakretki na kazdej 
stronie). Wykonuje sie to poprzez scisniecie bokow nakretki i wsuniecie jej do otworu w kolumnie 
stojaka od strony wnetrza. Nakretki te sq sprezynujqee. W razie koniecznosci uzyj srubokreta lub 
innego ostrza, aby nakretka zatrzasnela sie w swoim miejscu. 

4 Zanotuj, ktore jednostki EIA zostaly uzyte na przednich kolumnach lub odlicz rownq liczbe otworow 
od podstawy. 

5 Powtorz kroki 2 i 3 dla tylnych kolumn korzystajqc z dwoch oznaczeh znajdujqcych sie na dole 
szablonu, ktore sq oznaczone "FRONT & BACK" (dwie nakretki na kazdej stronie). 



1 . Odleglosc w pionie w stojakach mierzy sie wg standardowych jednostek EIA. (1 jednostka EIA = 1 ,75 cala 
lub 44,5 millimetra.) Wysokosc urzqdzeh rowniez mierzy sie w tych jednostkach. Konfiguracja urzqdzeh jest 
Iqtwiejsza w przypadku liczenia jednostek od dolu stojaka. Wiele stojakow posiada oznaczenia EIA na 
kolumnach. 
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Rysunek 3a: Artontaz szyn podtrzymujqcych (okrqgte otwory) 



Krok 3a: Montaz szyn podtrzymujqcych (stojaki z okrqgtymi 
otworami) 

1 Skorzystaj z Rysunku 3a. Ustaw szyne podtrzymujqcq tak, aby tylny kolnierz szyny wszedl za 
kolumne i dopasuj otwory w szynie z nakretkami zakladkowymi. Znacznie latwiej jest wykonac to w 
dwie osoby. 

2 Zaloz sruby M5. Na razie lekko przykrec je palcami. 

3 Ustaw przedniq czesc szyny tak, aby jej kolnierz wychodzil przed przedniq kolumne. Dopasuj 
otwory na szynie z dwiema nakretkami znajdujqcymi sie nizej. 

4 Uzyj klucza T25 Torx® do przykrecenia srub M5. Sprawdz, czy szyna jest dobrze przykrecona 
i ustawiona dokladnie poziomo, pod kqtem 90 stopni do kolumn stojaka. 

5 Dokrec sruby na tylnych kolumnach. 

6 Powtorz kroki 1-5 dla drugiej szyny po drugiej stronie stojaka. 



1 1 



Krok 3b: Montaz szyn podtrzymujqcych (stojaki 
z kwadratowymi otworami) 

1 Skorzystaj z Rysunku 3 b. Ustaw szyne podtrzymujqcq tak, a by tylny kolnierz szyny wszedl za 
kolumne i dopasuj otwory w szynie z nakretkami klatkowymi. Znacznie latwiej jest wykonac to w 
dwie osoby. 

2 Zaloz sruby M6. Na razie lekko przykrec je palcami. 

3 Ustaw przedniq czesc szyny tak, aby jej kolnierz wychodzil przed przedniq kolumne. Dopasuj 
otwory na szynie z dwiema nakretkami znajdujqcymi sie nizej. 

4 Uzyj srubokreta Pozidriv® lub duzego, typu Philips do przykrecenia srub M6. Sprawdz, czy szyna 
jest dobrze przykrecona i ustawiona dokladnie poziomo, pod kqtem 90 stopni do kolumn stojaka. 

5 Dokrec sruby na tylnej kolumnie. 

6 Powtorz kroki 1-5 dla drugiej szyny po drugiej stronie stojaka. 
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Krok 4a: Montaz obudowy macierzy tasmowej (okrqgte 
otwory) 



Ostrzezenie Macierz HP Tape Array 5300 jest ciezka (13 kg). Zaleca sie, zeby instalacje przeprowadzaly dwie 
osoby. Przed instalacjq w stojaku wysuh stope stabilizujqcq i skorzystaj z dostepnego obciqzenia 
stabilizujqcego. 

Aby zmniejszyc wage i zabezpieczyc sie przed mozliwosciq wypadku, nie nalezy montowac 
napedow tasmowych w HP Tape Array 5300 przed zainstalowaniem macierzy w stojaku. 

1 Korzystajqc z pomocy drugiej osoby unies macierz do stojaka i oprzyj jej koniec na przedniej czesci 
szyn podtrzymujqcych. 

2 Wsuh macierz do stojaka po szynach, az wysuniete czesci obudowy urzqdzenia pod jezyczkami na 
szynach oraz kolnierze bocznych wspornikow montazowych zrownajq sie z przednimi kolumnami. 

Dwa gniazda na kolnierzu bocznego wspornika montazowego powinny zrownac sie z gomq 
i dolnq nakretkq zakladkowq na przedniej kolumnie tak, jak pokazano na Rysunku 4a. 
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Krok 4b: Montaz obudowy macierzy tasmowej (kwadratowe 
otwory) 



Ostrzezenie Macierz HP Tape Array 5300 jest ciezka (13 kg). Zaleca sie, zeby instalacje przeprowadzaly dwie 
osoby. Przed instalacjq w stojaku wysuh stope stabilizujqcq i skorzystaj z dostepnego obciqzenia 
stabilizujqcego. 

Aby zmniejszyc wage i zabezpieczyc sie przed mozliwosciq wypadku, nie nalezy montowac 
napedow tasmowych w HP Tape Array 5300 przed zainstalowaniem macierzy w stojaku. 

Ustawianie poiozenia bocznych wspornikow montazowych 

Przy instalacji w stojakach HP 7000/9000/10000 i niektorych stojakach firm innych niz HP, na 
przyklad IBM, polozenie bocznych wspornikow montazowych musi bye odpowiednio ustawione. 
Wynika to z odsuniecia przednich kolumn od przodu stojaka. 

1 Odkrec sruby przytrzymujqce boczne wsporniki montazowe, znajdujqce sie na boku macierzy. 

2 Przesuh wspornik do przodu, aby zrownac drugi zestaw otworow we wsporniku z otworami na 
obudowie macierzy HP Tape Array 5300 chassis. 

3 Przykrec wsporniki srubami. 

Instalacja macierzy HP Tape Array 5300 

1 Korzystajqc z pomocy drugiej osoby unies macierz do stojaka i oprzyj jego tyl na przedniej czesci 
szyn podtrzymujqeych. 

2 Wsuh macierz HP Tape Array 5300 do stojaka po szynach, az wysuniete czesci obudowy 
urzqdzenia pod jezyczkami na szynach oraz kolnierze bocznych wspornikow montazowych 
zrownajq sie z przednimi kolumnami. 

Gorny otwor na kolnierzu bocznego wspornika montazowego powinien zrownac sie z gomq 
nakretkq zakladkowq na przedniej kolumnie tak, jak pokazano na Rysunku 4b. 
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Rysunek 5a: Montaz przedniej ramki (okrqgie otwory) 



Krok 5a: Montaz przedniej ramki (okrqgle otwory) 



1 Wez dwa wsporniki przedniej ramki. Wspornik przeznaczony do zamontowania po prawej stronie 
stojaka, patrzqc na przod stojaka, jest oznaczony literq "R". Podobnie lewy wspornik jest 
oznaczony "L". 

2 Obroc wspornik tak, aby litera oznaczenia byla odpowiednio ustawiona i byla skierowana do 
przodu stojaka, oraz aby wciecia wskazywaly na zewnqtrz w kierunku bokow stojaka, jak na 
Rysunku 5a. 

3 Przymocuj wspornik do kolnierza jednego z bocznych wspornikow montazowych. 

W dwa kwadratowe montazowe otwory wspornika ramki powinny wejsc wystajqce elementy 
bocznych wspornikow montazowych tak, jak pokazano na Rysunku 5a. 

4 Wloz sruby montazowe M5 przez otwory tylnego kolnierza wspornika przedniej ramki tak, aby 
sruby przeszly przez otwory na boku wspornika i wchodzily do nakretek zakladkowych na przedniej 
kolumnie stojaka. 

5 Powtorz kroki od 2 do 4 z drugim wspornikiem przedniej ramki. 

Ostroznie Uwazaj, aby podczas montowania przedniej ramki nie uszkodzic lampek znajdujqcych sie 
w gorym prawym rogu wneki. 

6 Ustaw dolne trzy grzybkowate zatrzaski na ramce w linii z otworami na wsporniku ramki (oba gome 
zatrzaski nie zq wykorzystane). Upewniajqc sie, ze srodkowy uchwyt jest dobrze ustawiony, oraz ze 
gorna czesc ramki wchodzi nad przedniq czesc wneki, wcisnij ramke az do zatrzasniecia. (Nie sq 
potrzebne sruby.) 
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Krok 5b: Montaz przedniej ramki (kwadratowe otwory) 



1 Wez dwa wsporniki przedniej ramki. Wspornik przeznaczony do zamontowania po prawej stronie 
stojaka, patrzqc na przod stojaka, jest oznaczony literq "R". Podobnie lewy wspornik jest 
oznaczony "L". 

2 Obroc wspornik tak, aby litera oznaczenia byla odpowiednio ustawiona i byla skierowana do 
przodu stojaka, oraz aby wciecia wskazywaly na zewnqtrz w kierunku bokow stojaka, jak na 
Rysunku 5b. 

3 Przymocuj wspornik do kolnierza jednego z bocznych wspornikow montazowych. 

W dwa kwadratowe montazowe otwory wspornika ramki powinny wejsc wystajqce elementy 
bocznych wspornikow montazowych tak, jak pokazano na Rysunku 5b. 

4 Wloz sruby montazowe M6 przez otwory tylnego kolnierza wspornika przedniej ramki tak, aby 
sruby przeszly przez otwory na boku wspornika i wchodzily do nakretek zakladkowych na przedniej 
kolumnie stojaka. 

5 Powtorz kroki od 2 do 4 z drugim wspornikiem przedniej ramki. 

6 Zdemontuj kapturki ramki przedniej odkrecajqc dwie sruby i oczepiajqc je od ramki. 

Ostroznie Uwazaj, aby podczas montowania przedniej ramki nie uszkodzic lampek znajdujqcych sie 
w gorym prawym rogu wneki. 

7 Ustaw dolne trzy grzybkowate zatrzaski na ramce w linii z otworami na wsporniku ramki (oba gome 
zatrzaski nie zq wykorzystane). Upewniajqc sie, ze srodkowy uchwyt jest dobrze ustawiony, oraz ze 
gorna czesc ramki wchodzi nad przedniq czesc wneki, wcisnij ramke az do zatrzasniecia. (Nie sq 
potrzebne sruby.) 
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Krok 6: Instalacja napedow tasmowych 

Napedy tasmowe w macierzy HP Tape Array 5300 sq wymienialne bez wyfqczania zasilania (tzw. 
offline hot-swap). Oznacza to, ze mozna je montowac we wnekach zarowno przed, jak i po 
wfqczeniu zasilania macierzy. Macierz HP Tape Array 5300 moze miec zainstalowane maksymalnie 
cztery napedy pofowkowe lub dwa napedy pefnowymiarowe. 

Instalacja nap?du tasmowego 

Ostrzezenie Aby zmniejszyc wage i zabezpieczyc sie przed mozliwosciq wypadku, nalezy zamontowac 
macierz HP Tape Array 5300 w stojaku (wg opisu na strona 15 lub na stronie 17) przed 
instalowaniem napedow. 



1 Przed instalacjq napedu tasmowego nalezy upewnic sie, ze dzwignia uwalniania napedu znajduje 
sie w pozycji otwartej (jest wyciqgnieta). 

Ostroznie Napedu tasmowy nalezy trzymac za boki zewnetrznej obudowy tak, jak to pokazano na 
Rysunkach 6a i 6c. Przenoszenie napedu, wsuwanie i wyciqganie za przedni panel moze 
spowodowac jego uszkodzenie. 

2 Wsuh naped do jednej z otwartych wnek tak, aby prowadnice po obu stronach napedu weszfy 

w otwory odpowiedniej czesci wneki, jak na Rysunkach 6b i 6d. Uwaznie, ale mocno wcisnij naped 
az do dokfadnego pofqczenia tylnych zfqcz napedu z macierzq. Dzwignia uwalniania zamknie sie 
czesciowo. 



Uwaga Do prawidfowego pofqczenia zfqcz napedu i macierzy niezbedne jest jego dokfadne 
ustawienie. 

3 Wcisnij dzwignie uwalniania aby docisnqc i zamknqc naped w macierzy. 

Ostroznie Bardzo wazne jest zamontowanie odpowiednich zaslepek w miejscach, w ktorych nie 

zainstalowano napedow, gdyz w przeciwnym razie moze nastqpic obnizenie wydajnosci 
napedow. 

4 Jezeli zainstalowano mniej, niz cztery napedy pofowkowe (lub dwa pefnowymiarowe), w puste 
wneki nalezy wfozyc zaslepki. Jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego obiegu powietrza. 
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Krok 7: Podtqczanie zasilania, SCSI i terminatorow 



1 Na tylnym panelu kazdej wneki na napedy (o numerach od 1 do 4) znajdujq sie dwa zlqcza SCSI. 
Uklad tych zlqcz widziany z tylu macierzy odpowiada rozkladowi instalowanych z przodu 
napedow. Przykladowo, zlqcza SCSI w dolnym prawym rogu, gdy patrzymy z tylu macierzy (wneka 
1), odpowiadajq napedowi zainstalowanemu w dolnej, lewej wnece, gdy patrzymy z przodu. Gdy 
zainstalowane sq napedy pelnowymiarowe, nalezy korzystac wylqcznie z dolnych zlqcz SCSI. 

Standardowq konfiguracjq jest polqczenie bezposrednie miedzy kazdq wnekq a serwerem, jak na 
Rysunku 7. 

Jeden koniec odpowiedniego przewodu LVD/SE SCSI (odpowiedniej dlugosci) podlqcz do jednego 
z gniazd znajdujqcego sie na tyle wneki w macierzy HP Tape Array 5300. 

Przewody SCSI nalezy zamowic oddzielnie. Aby wybrac odpowiedni przewod, skontaktuj sie 

z lokalnym biurem sprzedazy HP lub przejzyj liste oferowanych przewodow na stronie wsparcia HP 

pod adresem: http://www.hp.com/support/tapearray. 

2 Drugi koniec przewodu SCSI podlqcz do serwera. 

3 Do drugiego zlqcza SCSI odpowiedniej wneki na macierzy podlqcz terminator SCSI LVD/SE. 

Terminatory SCSI nalezy zamowic oddzielnie. Aby wybrac odpowiedni terminator, skontaktuj sie 
z lokalnym biurem sprzedazy HP lub przejzyj liste oferowanych terminatorow na stronie wsparcia HP 
pod adresem: http://www.hp.com/support/tapearray. 

4 Kroki od 1 do 3 nalezy powtorzyc dla wszystkich pozostalych napedow tasmowych. 

Jezeli na tej samej szynie SCSI zainstalowane sq inne urzqdzenia, ostatnie z nich musi zostac 
zaterminowane. Jednak naped tasmowy nie powinien pracowac na tej samej szynie, co dyski twarde 
lub inne urzqdzenia tasmowe nie pracujqce w trybie LVD SCSI. 

Uwaga Istnieje takze mozliwosc Iqczenia napedow w lahcuch. Aby wybrac odpowiednie 

terminatory i przewody, skontaktuj sie z lokalnym biurem sprzedazy HP. Wiecej informacji 
mozna takze znalezc w "Uwagi na temat Iqczenia w lahcuch" na stronie 31 . 

5 Podlqcz przewod zasilania do gniazda zasilacza (dolna lewa czesc tylnego panelu). 
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Krok 8: Ustawianie SCSI ID 

Tylny panel macierzy sklada sie z wyjmowalnego wentylatora, wyjmowalnego zasilacza, zlqcza 
zasilajqcego, czterech zlqcz wejsciowych SCSI, czterech zlqcz wyjsciowych SCSI i czterech 
przelqcznikow SCSI ID. Patrz: Rysunek 8. 

Aby ustawic SCSI ID niezbedne jest ustawienie odpowiedniego przelqcznika na tylnym panelu: 

1 Okresl numer SCSI ID, ktory nalezy przydzielic i sprawdz, czy konieczna jest zmiana wartosci 
domyslnej. Pamietaj, ze numer SCSI ID 7 jest zwykle zarezerwowany dla kontrolera SCSI. 

Uwaga Kazde urzqdzenie na danej szynie SCSI musi miec przydzielony wlasny, odmienny od 
innych numer SCSI ID. Przy podlqczaniu dwoch napedow w lahcuch lub podlqczaniu 
innych urzqdzeh na szynie upewnij sie, ze kazde urzqdzenie ma wlasny numer. 

Nie jest konieczne ustawianie roznych numerow, jezeli napedy sq podlqczane 
bezposrednio do serwera i na szynie nie znajdujq sie inne urzqdzenia. 

Mozesz takze zainstalowac oprogramowanie HP Library and Tape Tools z p-ryty 
HP Surestore Tape CD-ROM dostarczanego z napedami tasmowymi lub ze strony pod 
adresem http://www.hp.com/. Uruchom "Install Check", aby sprawdzic aktualnq 
konfiguracje SCSI komputera. (Oprogramowanie dziala jedynie w systemach Windows 
NT4, Windows 2000 i Novell NetWare.) 

2 Zmieh ustawienia SCSI ID napedow w macierzy HP Tape Array 5300, o ile jest to konieczne. 

W tym celu uzyj dlugopisu lub podobnego ostrego przedmiotu do wciskania przyciskow 
oznaczonych + lub -, znajdujqcych sie nad i pod numerem SCSI ID, az wyswietli sie zqdany numer. 



Wskazowki pomocne przy instalcji napedow tasmowych SCSI 

• Kazdy naped na danej szynie musi miec przed wlqczeniem przydzielony wlasny, 
niepowatarzalny numer SCSI ID. 

• Ostatnie urzqdzenie na szynie musi zostac zatreminowane odpowiednim terminatorem LVD. 

• Pomocne moze bye uzycie oprogramowania diagnostycznego, w przypadku wystqpienia 
problemow z wykryciem napedow SCSI. 
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Macierz HP Tape Array 5300 



Wtqczanie urzqdzenia 

Glowny wlqcznik macierzy znajduje sie na przedniej ramce. Unies klapke i wcisnij przelqcznik, aby 
wlqczyc urzqdzenie. 

Lampki na przednim panelu 

Na przedniej ramce znajdujq sie trzy lampki pokazujqce stan temperatury, wentylatora i zasilacza 
macierzy. Pokazano je na Rysunku 9 i opisano w ponizszej tabeli: 



Lampka 


Kolor - staty zielony 


Kolor - migajqcy czerwony 


Temperatura 


Temperatura znajduje sie 
w zakresie normalnej pracy. 


Temperatura przekracza limit 
bezpieczehstwa. 


Wentylator wneki 


Wentyalor jest i dziala 
prawidlowo. 


Awaria wentylatora wneki. 


Zasilacz 


Zasilacz jest i dostarcza 
wlasciwego zasilania. 


Zasilacz jest, ale nie dziala 
prawidlowo. Jezeli zasilacz 
jest calkiem niesprawny, 
wszystkie lampki zgasnq. 



Jezeli zainstalowano opcjonalny zestaw wysokiej dostepnosci tak, jak to opisano na stronie 35 i jest 
zainstalowany dodatkowy zasilacz, lampki dzialajq nastepujqco: 



Lampka 


Kolor - staty zielony 


Kolor - migajqcy czerwony 


Wentylatory wneki 


Oba wentyalory sq 
zamontowane i dzialajq 
prawidlowo. 


Nastqpila awaria jednego 
lub obu wentylatorow wneki. 


Zasilacze 


Oba zasilacze sq 
zamontowane i dostarcza jq 
wlasciwego zasilania. 


Oba zasilacze sq 
zamontowane, ale jeden 
z nich, lub oba nie dzialajq 
prawidlowo, lub jeden 
z zasilaczy jest calkiem 
niesprawny. 



Lampki na tylnym panelu macierzy 

Kazdy zasilacz i wentylator posiada wbudowanq zielonq lampke, widocznq od tylu. Swiecenie 
oznacza dostarczenie zasilania do danego urzqdzenia. 



Uwaga Kazdy naped tasmowy posiada takze wlasne lampki stanu na swoim przednim panelu, 
ktore zostaly opisane w instrukcji obslugi napedu. (Lampki na przedniej ramce HP Tape 
Array 5300 odnoszq sie wylqcznie do temperatury, stanu wentylatora i zasilania 
macierzy.) 
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Uwagi na temat Iqczenia w laricuch 

HP zaleca, aby nie Iqczyc w lahcuchy wiecej niz dwoch napedow tasmowych macierzy HP Tape 
Array 5300 na jednej szynie SCSI tak, jak to pokazano na Rysunku 10. 

Polqczenie w lahcuch wiecej niz dwoch napedow nie powoduje zwykle ich uszkodzenia, ale moze 
ograniczyc wydajnosc kazdego z napedow. Wynika to z dodatkowych nakladow na transmisje po 
szynie SCSI. Jezeli wiecej, niz dwa napedy bedq podlqczone do jednego serwera lub stacji 
roboczej, napedy te powinny posiadac oddzielne kontrolery SCSI. 

Aby polqczyc dwa napedy w lahcuch: 

1 Jeden koniec odpowiedniego przewodu LVD/SE SCSI podlqcz do jednego ze zlqcz SCSI na tylnym 
panelu macierzy, ktory odpowiada pierwszemu napedowi w lahcuchu. 

Niezbedne jest zamowienie odpowiednich przewodow SCSI. Aby zamowic odpowiedni przewod 
skontaktuj sie z lokalnym biurem sprzedazy HP lub przjezyj liste dostepnq na stronie wsparcia pod 
adresem: http://www.hp.com/support/tapearray. 

2 Drugi koniec przewodu podlqcz do serwera. 

3 Wez odpowiedni przewod SCSI: 

• Jeden koniec podlqcz do drugiego zlqcza SCSI pierwszego napedu. 

• Drugi koniec tego przewodu podlqcz do jednego ze zlqcz SCSI drugiego napedu. 

4 Do drugiego zlqcza SCSI drugiego napedu podlqcz odpowiedni terminator SCSI LVD/SE. 

Niezbedne jest zamowienie odpowiednich terminatorow SCSI. Aby zamowic odpowiedni terminator 
skontaktuj sie z lokalnym biurem sprzedazy HP lub przjezyj liste dostepnq na stronie wsparcia pod 
adresem: http://www.hp.com/support/tapearray. 

5 Upewnij sie, ze oba napedy w lahcuchu majq odmienne numery SCSI ID. 



31 



Wymiana napedu tasmowego, wentylatora lub zasilacza 

Napedy tasmowe mozna wymieniac bez wyfqczania zasilania (tzw. offline hot-swap 1 ). Wentylatory 
i zasilacze sq montowane fabrycznie. Napedy tasmowe mozna montowac we wnekach przed, lub 
po wfqczeniu zasilania macierzy. 

Wymiana napedu 

1 Przed instalacjq napedu tasmowego nalezy upewnic sie, ze dzwignia uwalniania napedu znajduje 
sie w pozycji otwartej (jest wyciqgnieta). 

2 Wsuh naped do jednej z otwartych wnek az do dokfadnego pofqczenia tylnych zfqcz napedu 
z macierzq. Dzwignia uwalniania zamknie sie czesciowo. 

3 Wcisnij dzwignie uwalniania aby zamknqc naped w macierzy. 

4 Jezeli zainstalowano mniej, niz cztery napedy pofowkowe (lub dwa pefnowymiarowe), w puste 
wneki nalezy wfozyc zaslepki. 

Wymiana wentylatora 

1 Wymontuj stary wentylator odkrecajqc w tym celu dwie moletowane sruby. Wyciqgnij zestaw 
wentylatorowy z jego wneki. 

2 Ustaw nowy zestaw jak na Rysunku 1 1 . Wsuh zestaw do otworu. 

3 Dokrec obie moletowane sruby aby zakohczyc montaz i zabezpieczyc zestaw. 

Wymiana zasilacza 

1 Odfqcz przewod zasilajqcy. 

2 Odkrec pojedynczq srube mocujqcq uzywajqc odpowiedniego srubokreta Philips. Obroc 
mechanizm blokujqcy zgodnie ze wskazowkami zegara tak, aby wysunqf sie jezyczek blokujqcy 
i wyciqgnij zasilacz z wneki za zamontowany uchwyt. 

3 Ustaw nowy zasilacz zoftq naklejkq ostrzegawczq do gory i wsuh tak, jak pokazano na Rysunku 1 1 . 
Zasilacz nie powinien bye podfqezny do prqdu w momencie jego montazu. Obroc mechanizm 
blokujqcy zgodnie ze wskazowkami zegara tak, aby wysunqf sie jezyczek blokujqcy i wsuh zasilacz 
do kohca wneki. 

4 Obroc mechanizm blokujqcy w kierunku przeciwnym do wskazowek zegara, aby zadziafaf jezyczek 
blokujqcy i zablokowaf zasilacz w jego wnece. 

5 Przykrec srube mocujqcq. 

6 Podfqcz przewod zasilajqcy. 

1 . "Offline hot-swap" jest zdefiniowane jako mozliwosc podtqezania i odtqezania napedow przy podtqezo-nym 
zasilaniu z zastrzezeniem, ze w tym momencie nie odbywajq sie zadne transmisje na tej samej szynie SCSI. 

33 



Instalacja zestawu wysokiej dost$pnosci 

Macierz HP Tape Array 5300 jest wyposazona w pojedynczy wentylator i zasilacz. Dostepny jest jednak 
dodatkowy, opcjonalny zestaw rozbudowy, ktory sklada sie z dodatkowego wentylatora i zasilacza, 
zapewniajqcych wysokq dostepnosc oraz funkcje hot-swap. Jezeli jeden z modulow ulegnie uszkodzeniu, 
drugi zapewni prawidlowq prace urzqdzenia. 

Wylqczanie macierzy HP Tape Array 

Sprawdz, czy wszystkie napedy zakonczyly operacje tworzenia bqdz odzyskiwania kopii 
zapasowych i na szynie SCSI nie odbywajq sie zadne transmisje danych miedzy HP Tape Array 
5300 i kontrolerami SCSI. 

Aby zainstalowac zestawy rozbudowujqce, nalezy najpierw wylqczyc macierz w nastepujqcy sposob: 

1 Unies przykrywke zabezpieczajqcq przycisk zasilania na przedniej ramce i nacisnij wylqcznik. 

2 Odlqcz glowny przewod zasilajqcy od zasilacza, ktory znajduje sie na dole tylu macierzy, po lewej 
stronie. Odlqczenie przewodu jest niezbedne, gdyz mimo odlqczenia zasilania wylqcznikiem, czesc 
ukladow elektronicznych macierzy pozostaje zasilona do momentu calkowitego odlqczenia 
przewodu. Upewnij sie, ze macierz jest calkiem wylqczona ■ wszystkie lampki na przedniej ramce 
powinny bye wygaszone. 

Instalacja zestawu wysokiej dostepnosci 

1 Usuh zaslepke po prawej stronie tylnego panelu macierzy i zamontuj drugi wentylator i zasilacz 
w odpowiednich gniazdach tak, jak to opisano na stronie 33. 

2 Podlqcz przewody zasilajqce do obu zasilaczy i wlqcz macierz naciskajqc wlqcznik na przednim 
panelu. Upewnij sie, ze wszystkie trzy lampki siecq sie na zielono. Jezeli nie wszystkie lampki swiecq 
sie na zielono, zajrzyj do rozwiqzywania problemow na stronie 36. 
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Rozwiqzywanie problemow 

Pierwszym krokiem przy rozwiqzywaniu problemow jest ustalenie, czy lezy on w macierzy, 
polqczeniach do komputera, czy tez w napedach wyjmowalnych. 

Ostrzezenie Przycisk zasilania nie odcina calkowicie doplywu prqdu do macierzy mimo, ze zatrzymujq sie 

wentylatory. Elektronika macierzy HP Tape Array 5300 zawsze jest zasilana prqdem uspienia, o ile 
podlqczone sq przewody zasilania. 

Jezeli problemy sq zwiqzane z niskq wydajnosciq, zajrzyj do instrukcji obslugi oprogramowania. 

Jezeli zadna z tych wskazowek nie rozwiqzuje twojego problemu, zadzwoh po do pomocy 
technicznej. Numery kontaktowe mozna znalezc na stronie internetowej: //www.hp.com/support. 
Sq one takze dostepne na plycie HP Surestore CD-ROM dostarczanej z napedami tasmowymi. 

Instalacja sprz$tu 



Prawdopodbna przyczyna 


Zalecane rozwiqzanie 


Szyny podtrzymujqce nie pasujq do stojaka. 


• Dopasuj dlugosc szyn do stojaka. 

• Sprawdz, czy stojak jest zgodny z macierzq. 

• Uzyj szablonu do sprawdzenia poprawnosci 
montazu macierzy. 


S n i h\/ Ho mnrown n in c"7\/n nnntrymi i inn/rh cn 
ji uuy uu ii iuluvvu 1 1 1 u jz. y 1 1 uuu 11 z. 1 1 1 u i vjv_ y v_i i ju 

niewlasciwego rodzaju. 


S rvr*™i\A/H"7 c~7\i Qriin\/ Ktor\/^~n i \~7\i\hic\s.~7 qpi ~7C\ pmnp 

do danego rodzaju stojaka. Do macierzy 
dostarczone sq dwa rodzaje srub: M5 do nakretek 
zakladkowych do stojakow z okrqglymi otworami 
na kolumnach stojaka, oraz M6 do nakretek 
klatkowych stojakow z prostokqtnymi otworami na 
kolumnach stojaka. 


Macierz nie daje sie wsunqc do kohca. 


• Sprawdz, czy jezyczki na szynach nie sq 
uszkodzone. 

• Uzyj szablonu do sprawdzenia poprawnosci 
montazu macierzy. 

• Sprawdz, czy szyny sq ustawione pod kqtem 90° do 
kolumn i czy sq dobrze dokrecone. 


Otwory na wspornikach nie pasujq do 
otworow na kolumnach stojaka. 


Sprawdz poprawnosc mocowania elementow do 
kolumn przy uzyciu szablonu. 


Przednia ramka nie pasuje do zatrzaskow na 
przodzie macierzy. 


• Sprawdz, czy zatrzaski mocujqce ramke sq dobrze 
ustawione. 

• Sprawdz, czy srodkowy uchwyt pasuje do ramki 
i czy gorna czesc przedniej ramki zachodzi za 
gorny brzeg przodu macierzy. 


Przednia ramka za bardzo wystaje z macierzy. 


Sprawdz czy boczne szyny montazowe zostaty 
przesuniete tak, aby drugi zestaw otworow na 
wspornikach pasowal do otworow na obudowie 
macierzy. 
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Montowanie napedow tasmowych 



Prawdopodbna przyczyna 


Zalecane rozwiqzanie 


Nie da sie poprawnie zamontowac napedow. 


• Sprawdz, czy dzwignia uwalniania jest ustawiona 
w pozycji otwartej, przed wsunieciem napedu. 

• Sprawdz, czy szyny na obu bokach napedu weszty 
do prowadnic na sciankach wneki. 

• Sprawdz, czy naped tasmowy nie jest uszkodzony 
lub jakis przedmiot nie blokuje napedu. 

• Sprawdz, czy we wnece nie ma niczego, co 
mogloby przeszkadzac. 

C J ' L J • 

• oprawaz, czy ztqcza na napeazie i we wnece nie 
sq uszkodzone. 


Zaslepki nie pasujq do pustych wnek 
napedow. 


Sprawdz, czy zaslepki nie sq uszkodzone 


Przewod SCSI lub terminator SCSI nie dajq sie 
poprawnie podlqczyc z tylu macierzy 


C 1 ' 1 1 1 ' /I 1 i 

• Sprawdz, czy kable i/lub terminatory sq 
odpowiedniego typu i rozmiaru. 

• Sprawdz, czy kable, terminatory i tylne zlqcza nie 
sq uszkodzone. 



Nap$dy tasmowe nie komunikukq sie z komputerem 



Prawdopodbna przyczyna 


Zalecane rozwiqzanie 


Nie dziala naped tasmowego. 


• Sprawdz, czy przewody zasilajqce sq poprawnie 
podlqczone. 

• Sprawdz, czy dziata zasilacz. 

• Sprawdz, czy naped jest docisniety we wnece do 
zlqcz w tyle wneki. 


Kontroler nie widzi napedow tasmowych. 


• Sprawdz, czy kontroler SCSI zostal poprawnie 
zainstalowany w komputerze. 

• Sprawdz, czy wszystkie szyny SCSI sq poprawnie 
zaterminowane. 

• Sprawdz, czy wszystkie przewody SCSI sq 
doktadnie podlqczone. 

• Odlqcz przewody SCSI i obejrzyj, czy nie ma 
uszkodzonych pinow i gniazd Sprobuj ponownie 
podlqczyc lub wymienic przewody. 

• Wymontuj i zamontuj ponownie naped. 

• Wymontuj naped i umiesc go w innej wnece. 


Pojawily sie problemy z wymianq informacji na 
szynie SCSI. 


• Sprawdz przewody SCSI wg instrukcji instalacji. 

• Zajrzyj do instrukcji obslugi napedu tasmowego (na 
ptycie HP Surestore Tape CD-ROM). 

• Uruchom program HP Library and Tape Tools. 
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z lampkami 



Prawdopodbna przyczyna 


Zalecane rozwiqzanie 


Nie swiecq sie lampki na zasilaczach ani na 
przedniej ramce macierzy. 


• Sprawdz, czy przewody zasilajqce sq poprawnie 
podlqczone i jest wlqczony prqd. 

• C ' L • L '• • L 

• Sprobu| wytqczyc i ponownie wtqczyc macierz. 

• Sprawdz bezpiecznik zasilania. 

• Jezeli nadal nie palq sie lampki, wymontuj zasilacz 
i skontaktuj sie z pomocq technicznq. 


Swieci sie lampka zasilacza, ale lampki na 
przedniej ramce sq ciemne. 


• Sprawdz, czy ramka jest poprawnie zamontowana. 

• Upewnij sie, ze przycisk zasilania jest wciskany az 
do samego konca. 


Nie swieci sie zadna lampka na module(ach) 


• Sprawdz, czy modut jest do konca wcisniety do 
swojej wneki. 

• Sprawdz, czy zlqcza na module nie sq uszkodzone. 

• Zajrzyj takze do instrukcji obslugi modulu, aby 
poznac szczegoly dotyczqce dziatania lampek na 
jego przednim panelu. 


Lampka temperatury miga na czerwono. 


• Sprawdz, czy dzialajq wentylatory. 

• Sprawdz, czy zamontowane sq zaslepki na 
wszystkich pustych wnekach. 

• Sprawdz, czy macierz pracuje w srodowisku 
mieszczqcym sie w jej specyfikacji. 

• Sprawdz, czy sqsiadujqce urzqdzenia nie 
przegrzewajq sif. 

• Sprawdz, czy nic nie ogranicza obiegu powietrza 
na przodzie lub tyle macierzy. 


Lampka wentylatorow miga na czerwono. 


• Sprawdz, czy wentylator(y) sq poprawnie 
zamontowane. 

• Sprawdz, czy wentylator pracuje. Jezeli nie kreci 
sie, wymontuj i zamontuj go ponownie w drugiej 
wnece. Jezeli dziala, sprawdz, czy zaden 
przedmiot nie przeszkadzal w pracy wentylatora 
i wyczysc go przed ponownym zamontowaniem. 


Zasilacz miga na czerwono. 


• Jezeli jest tylko jeden zasilacz i jego lampka swieci 
sie, wyjmij go i sprobuj zamontowac w drugiej 
wnece. 

• Jezeli jest zainstalowany takze drugi zasilacz, 
wymontuj lewy, oraz wylqcz i wtqcz macierz. 

£—\i\\\\xi\\ W[lt^l\t^, W Mvjlc cil Z.U 1 1 IbltJ IVJ WU 1 1 y /.UbMULZ. 

i uruchom ponownie macierz. 


Lampki na napedzie tasmowym pokazujq blqd 


• Wylqcz i wtqcz ponownie naped. 

• Zajrzyj do instrukcji obslugi napedu. 



Dane techniczne 

Dane techniczne macierzy HP Tape Array 5300 



ozyny ov_.oi 


niezaiezne szyny ^moznwosc iqczenia 
w faricuchy); tryb LVD (Low Voltage Differential) 


Zfqcza SCSI 


Osiem zfqcz 68-pinowych SCSI 


r rzepusTowosc szyny o^oi 


OU /V\D/ S 


Rozmior 


oU 


z_asiiQnie i weriTyiciTor 


ixeuunaanTne i z moziiwoscicj nor-swap 


Obslugiwone urzcjdzenici SCSI 


Synchroniczne lub osynchroniczne 


^ostugiwane sieciowe sysremy 
operacyjne 


z_a|rzy| na srrone. nnp.// www.np.com/go/connecT 


Obsfugiwane oprogramowanie 


Zajrzyj na strone: http://www.hp.com/qo/connect 


Lampki informacyjne 


Temperatura, zasilanie i wentylator 


Wysokosc 


3U = 1 33,35 mm 


ozeroKosc macierzy 


.j mm 


Szerokosc macierzy z ramkq 


480 mm 


Gfebokosc macierzy 


710,5 mm 


Gfebokosc macierzy z ramkq 


740,5 mm 


Waga pustej macierzy z jednym 
wentylatorem i zasilaczem 


13 kg 


Waga macierzy wypefnionej 
napedami pofowkowymi i z ramkq 


zwykle 23 kg ■ dokfadna waga zalezy od typu 
zastosowanych napedow tasmowych. 


Waga macierzy wypefnionej 
napedami pefnowymiarowymi 
i z ramkq 


zwykle 21 kg ■ dokfadna waga zalezy od typu 
zastosowanych napedow tasmowych. 



Wymagania srodowiskowe (w czasie pracy i poza pracq) 



Temperatura 


W czasie pracy: 
Poza pracq: 


5°C do 40°C 
■40°C do 70°C 


Wilgotnosc 


W czasie pracy: 
Poza pracq: 


20% - 80% bez kondensacji 
5% - 95% bez kondensacji 


Wstrzqsy 


Losowe w czasie pracy: 
Losowe, graniczne: 
Odfqczone zasilanie 


0,21 gram, 5-500 Hz 
2,09 gram, 5-500 Hz 


Wysokosc 


W czasie pracy: 
Poza pracq: 


0 do 3,1 km 
0 do 4,6 km 



Podane wartosci odnoczq sie tylko do macierzy. Parametry napedow tasmowych nalezy sprawdzic 
w odpowiedniej dokumentacji dofqczonej do urzqdzeri. 
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